جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 1 : رمز المدرسة : 1094 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 5 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 9 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: متوسطة الصدر الثاني للبنين 









| 50 | 22 | 38 | 38 |  ىنعمسقمتحدمها|‎ 142091109400 | ١ 
0 | احمد طلال موحان عنيد 000 | 50 | 42 | 23 | 5 | سس‎ | 1421911094002 | 2 
0 | اد رسولكاملتاصر ا | 5‰ | 34 | 5 | 6 | سس‎ | 14291100404 | 3 
0 | امين شكر شدي مطل ا | 5 | 3 | 42 | 5 | سس‎ |_ 421911094005 | 4 
0 | حسن ميس سمان صين 0 | 60 | 54 | 41 | 5 | سس‎ | 1429106406 | 5 
| 2A4 | 3 | | أن غانم اقم جيار ا‎ 0 6 
| حسين خالد عطاخرميط 0 | 50 | 5 | 22 | 62 | سس‎ | 1429106407 | 8 
: 


الا ا ا 2 | s0‏ 
13 | 21911094028 | حسين علي حمزة تاي | 50 |2 | 42 

5 | 142111064026 | حميد سام مك شيعم | 50 مس 

18 | 1421611064027 | حيدر حازم جواد علي | 54 
7 | 1421911064020 | رسول طلال موحان عتيد ا | 50 
19 | 142111064030 | سجاد اسع موحان ضيب | 0056| 


© 1ه |[ © 


: 


21 1421911094033 سجاد رائد فاضل حميد 


Oo 
5 
-_ 
قى‎ 


9 | 14219110940311 | سجاد جواد كاظم نايف 
0 | 1421911094032 








24 1421911094044 عباس حسن جبار حسين 50 51 22 55 مكمل 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1094 رقم الصفحة من 2 إلى 3 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 9 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: متوسطة الصدر الثاني للبنين 












7 | 1421911094048 | عباس نجم عبد كاظم 100 |0 42 | 
8 ]| 1421911094049 | عبد العباس حاتم شحيل سلطان 51 1 
2 | 1421911094054 | على حاتم حسن رمج || 517 | 
4 | 1421911094057 | على طاهر وحيد عبد الحسين 1 | 32 | 41 | 23 | 32 | 

5 | 1421911094058 | علي طه علوان حسين 1000000 |0 50 | 3 | 34 | 52 | مل 
6 | 1421911094059 | علي فلاح حسن جودة 100000 |0 50 | 44 | 5 | 5 | مل 
7 | 1421911094061 _| فارس حسين علي عنيد 000000 | 42 | 42 | 25 | 50 | 

8 | 1421911094062 _| فاضل عقيل سالم وادي 0 | 33 | 38 | 27 | 22 | 

9 | 1421911094063 | كرار سسلام عطب دبيان | 50 | 51 | 42 | 50 | س 
0 | 1421911094066 | محمد باسم جابر تجم 00000000 | 41 | 42 | 34 | 50 | 

41 | 1421911094067 | محمد زياد عبد الرزاق عبيد ا | 59 | 53 | 42 | 55 | مل 
2 | 9094071 | محمد ماجد حميد عباس ا | 50 | 50 | 57 | 50 | ااج | 207 
3 | 1421911094072 | مرتضى حاتم علوي شلكام 10 | 42 | 30 | 37 | 50 | 

4 | 14219110940738 | مرتضى صباح زواد كاظم 00000 | 57 | 38 | 33 | 91 | مسل | 0 
45 | 1421911094074 | مرتضى عدي هادي صالج 0000 |0 50 | 39 | 51 | 50 | مل | 0 
46 | 1421911094075 | مرتضى قيس جياد عبد _____| 37 | 50 | 25 | 28 | 

7 | 1421911094076 | مرتضى ماجد وحيد عبد الحسين_____ | 40 | 41 | 36 | 61 | 

51 32 50 50 








© 
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48 7 | مصطفى عدنان علوان حسين مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 
رمز المدرسة : 1094 رقم الصفحة من 3 إلى 3 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة . متوسطة الصدر الثاني للبنين 














| 1421911094079 | مقتدى حسين علي عبيد ا | 34 | 50 | 27 | 50 | مل 
| 1421911094080 _| مقتدى علي عباس مشمش | 50 | 50 | 32 | 50 | مسل 
| 1421911094081_| مقتدى علي هاشم سعدون 000 | 31 | 32 | 28 | 42 _ 

| 1421911094084 _| منتظر عبد الرضا محمد صالج ا | 50 | 40 | 28 | 50 | مىل 
| 1421911094089 | مهدي علي مجيل محسن ا | 50 | 50 | 35 | غ | مل 
| 1421911094090 ]| نور الدين سعد جفات زغير ااا | 50 | 50 | 34 | 61 | مل 
















سبون | النسبة المئوية 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


